Sir George Williams University 1435 Drummond St. Montreal 107 879-2867 or 879-2863 


TELBEC November 20, 1969. 


The installagion of Principal John W. O'Brien will take place at Sir George 


Williams University’s Fall Convocation, Friday, November 21, in thé&tre Maisonneuve 


Place des Arts. 


Here is the schedule: 


2:30 to 3:00 p.m. - installation ceremonies 


3:00 to 3:20 p.m. - address by Dr. O'Brien 


If required, advance photos may be taken in the Green Room from 2:15 to 2:25 p.m. 


The Principal's sppech will be available there, or can be obtained through this 


office now. 
= 2p 


Maicola Stone 

Information Officer 

Sir George Williams University 
(879-2867) 


18 Mn Sun fangs 


oe Me . 


L'installation de Monsieur John FV. O'Brien comne recteur de l’Université Sir 


George Williams aura lieu à la remise des diplenes d'automne le vendredi 21 no- 


vembre au théatre Maisonneuve, Place des Arts. 


Le programme est le suivant: 


14h. 30 à 15h. 00 - cérémonie d installation 

15h. 00 à 15h. 30 - discours du rec teur John V. O'Brien 
Des photos pourront ,étre prises dans le Salon Vert de 14h.15 à 14h. 25. Le texte 
en francais du discours du recteur y sera disponible ou peut etre obtenu a 1 'avance 


a ce bureau, 


Malcolm Stone 

Directeur de 1 information 
Université Sir George Williams 
(879-2867) 


